i. POKZUK babki NOW 


- radca budownictwa Wydziału budowlanego Zarządu miejskiego w Krakowie 


przeżywszy lat 51, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 


dnia 15 lipca 1956 r. 


Wyprowadzenie zwłok z sali bocznej domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w piątek dnia 17 b. m. o godzinie 6 po poł., na który-to smutny obrzęd stroskana żona, córki i matka zapraszają 
Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w sobotę dnia 18 b. m. o godzinie 6 rano w kościele OO. Bonifratrów, zaś o godzinie 8** rano tego 
samego dnia w kościele OO. Franciszkanów. 


zakiao  „CONCORDIA" 


POGRZEBOWY 
———————— JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański 2. Telefon 103-341, 


